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  قائمة فتاوى 2

  هل صحت هذه المقولة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه  أخواننا بغو علينا  ؟

  وليد السعيدان


  
  الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يصح هذا القول لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه في الخوارج. اخواننا بغوا علينا او انه قالها في اصحاب الجمل رضي الله عن الصحابة اجمعين
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  الحمد لله رب العالمين وبعد هذا الاثر فيما اعلمه ضعيف عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه او فيه شيء من ولكن على كل حال ان من الناس من يستدل به بشكل خاطئ فيحمله على الخوارج المارقة. وان عليا قال
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  علي رضي الله تعالى عنه قال هذا القول في الخوارج. ولكن الصحيح انه لم يقل هذا في حق الخوارج المارقة. وانما قال هذا اي اخواننا بغوا علينا في اهل صفينا والجمل في اهل صفينا والجمل واين واين هؤلاء من اولئك
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  ولعل سبب في هذا الخلط هو التشابه بين الالفاظ المنقولة عن عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فوقع كثير من الناس في الخلط بسبب اختلاف رواياته بسبب اختلاف رواياته. فالقول الصحيح في
  -
    
      00:01:00
    
  



  هذه المسألة ان عليا رضي الله تعالى عنه انما قال هذا القول في اهل صفينا والجمل. ولم يقله في الخوارج المارقة فيما اعلم والله اعلم لم
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